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MOTIE VAN HET LID GERBRANDS 


Voorgesteld 2 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het huidige opleidingsniveau niet voldoende is om te 
voorzien in de complexe zorgvragen van de huidige verpleeghuisbe¬ 
woners; 

verzoekt de regering, over te gaan tot het herinvoeren van de inserviceop- 
leidingen in een nieuw jasje, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Gerbrands 
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